FRANCISZEK WANIORA 


Obywatel miasta Krakowa, były fabrykant mydła 1 świec, 


przeżywszy lat 9%, po długiéj chorobie opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zmarł 


w dniu 22 Sierpnia 1273 roku. 
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Przyjaciele zmarłego, zapraszają na wyprowadzenie zwłok w dniu 23 b. m. w Sobotę ogodzinie 5téj po południu z Zakładu 


Towarzystwa Dobroczynności wprost na cmęntarz. 
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«nana Lakocinskiego w Krakowie, 


